Juljan Klaudjusz 


hr. Scibor-Marcnocki 
rotmistrz W. P., obywatel ziemski i długoletni honorowy 


Sędzia pokoju ziemi Chersonskiej, Radca Dworu It. d. 


Przeżywszy lat 70, po długich i ciężkich 
cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zmarł 
3 czerwca 1928 roku 

Pogrzeb odbędzie się w Lisku we wto- 
rek dnia 5 czerwca o 5 godzinie po południu. 


Rodzina. 


Lisko, 3 czerwca 1928. 


